Florario Sillauro 


N ombre científico: Flos Aries 


N ombre común; flor pisón 


Usos y características: el pistilo de esta flor es 
tan fuerte que se utilizaba para pisar, apretar o 
- compactar la tierra con la que se creaban las a 
paredes de los hermosos nidos de amor hechos con 
la tapiarina, su flor hermana, 
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